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Dienst Huisvesting 


Artikel 1: Definities 


Woning : 

Onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een 

lokaal of geheel van aansluitende lokalen hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een persoon of 
een groep van samenlevende personen, al dan niet in gezinsverband. In de geest van dit reglement 
worden afzonderlijke woongelegenheden in een meergezinswoning gedefinieerd als woning. 

TIJDSTIP VAN DE AANVRAAG: 

De datum van ontvangst van de aanvraag (datum poststempel) of van de indiening aan het loket. 
GEFACTUREERD BEDRAG : 

Bedrag vermeld op de factuur inclusief btw. 

Indien de aanvrager btw-plichtig is wordt het gefactureerd bedrag zonder btw in aanmerking genomen. 


HOOGRENDEMENTSGLAS : 


Verbeterd dubbel glas of superisolerend glas, glas dat het warmteverlies door de ramen aanzienlijk 
vermindert in vergelijking met enkele beglazing of met gewoon dubbel glas. 


ZONNEBOILER : 
Installatie waarbij actieve thermische zonne-energie wordt omgezet in warm water. 
RD-WAARDE : 


Warmteweerstandscoëfficiënt van een isolatiemateriaal (m2K/W). Dit is de warmteweerstand van een 
materiaal. Ze wordt berekend door de dikte van het 


isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde. 

Deze waarde wordt vaak aangeduid als R-waarde. 

VERBOUWING OF RENOVATIE : 

Een bouwkundige wijziging aan een bestaande woning. Dit kan ook een uitbreiding zijn, maar deze 
uitbreiding is beperkt; nl. de oppervlakte van het oude gedeelte moet groter zijn dan de helft van de 
totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de uitbreidingswerken. Indien de oppervlakte van het 
oude gedeelte gelijk is of kleiner is dan de oppervlakte van de uitbreiding wordt deze woning beschouwd 
als nieuwbouw. 

DAKISOLATIE : 


Isolatie van het dak van een woning. 


Zoldervloerisolatie wordt eveneens beschouwd als dakisolatie indien de zolder niet verwarmd is. 


AFKOPPELINGSPROJECT: 


De aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in de openbare weg zoals door de gemeente 
vastgesteld. 


INDIVIDUELE BEHANDELINGSINSTALLATIE VOOR AFVALWATER (IBA): 


Een minizuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is 
om in het oppervlaktewater te lozen. 


KEURINGSATTEST: 


Attest van conforme plaatsing van de private riolering afgeleverd door keurders privé-riolering die in het 
bezit zijn van een erkenning en attest van Vlario. 


Artikel 2 


Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt een gemeentelijke toelage verleend voor navolgende 
werken bij woningen: 


Installatie van waterverwarmingssysteem op zonne-energie : 


Premie van 325 euro voor waterverwarmingssystemen op zonne-energie. Deze premie is voor nieuwbouw 
en verbouwing. 


Premie afkoppelingsproject 


Premie van 50% van het gefactureerd bedrag, met een maximum van 250 euro, voor het aanpassen van 
de private riolering om een aansluiting te realiseren met de straatriolering in het kader van een 
afkoppelingsproject 


Deze premie wordt toegekend onder voorwaarde van het voorleggen van een recent gunstig 
keuringsattest. De kosten van het keuringsattest worden uitgesloten van subsidie. 


De gemeente organiseert voor elke afkoppelingsproject een groepskeuring en betaalt de daaraan 
verbonden kosten. Woningen die bij een groepskeuring een ongunstig attest krijgen, dienen hun privaat 
stelsel aan te passen en dienen zelf in te staan voor een nieuwe keuring. 


Deze premie wordt enkel toegekend voor woningen 

-Gebouwd voor en tijdens 1999 OF 

-Gebouwd na 1999 waarbij het grijs water dient afgekoppeld te worden van de septische put om 
rechtstreeks te worden aangesloten op de straatriolering of waarbij een individuele 


behandelingsinstallatie voor afvalwater werkzaam is en dient buiten werking te worden gesteld. In beide 
gevallen worden enkel de aanpassingswerken gesubsidieerd. 


Werken ter bestrijding van vocht : 


Premie van 10% van het gefactureerd bedrag, maximum 425 euro, voor werken ter bestrijding van 
opstijgend en/of doorslaand vocht. 


Factuur van aannemer vereist met melding “de uitgevoerde werken zijn ter bestrijding of ter preventie 
van vocht”. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar 


Volgende werken worden aanvaard als werken ter bestrijding van vocht: 
Behandeling van muren tegen opstijgend grondvocht : 


*door middel van injecteren met waterwerend product, met inbegrip van het herstellen van het 
pleisterwerk tot 1 meter hoogte en het eventueel herplaatsen van de plinten; 


*door middel van ‘onderkapping' en het aanbrengen van een waterdichte laag (folie), met inbegrip van 
het herstellen van het pleisterwerk tot 1 meter hoogte en het eventueel herplaatsen van de plinten; 


*komen niet in aanmerking: het herstellen van het pleisterwerk hoger dan 1 meter boven de vochtwering, 
schilder- en behangwerken, eventueel herstellingen aan arduin- en andere plinten aan de buitengevels. 


Behandeling van buitenmuren tegen doorslaand vocht : 


*door middel van waterdicht bezetwerk of bepleistering, met inbegrip van de eventueel geplaatste 
bijkomende isolatie achter de bepleistering en/of noodzakelijke herstellingen aan de gevels; 


*door middel van hervoegen en het plaatsen van een waterafstotende laag (hydrofuge), met inbegrip van 
het uitslijpen van de bestaande voegen, en het eventueel herstellen van de stenen; 


*door middel van een bekleding aan te brengen op metalen of houten regelwerk (vb. keramische tegels of 
pannen, (kunststof)leien, shidings, watervaste beplating, hout, enz…); 


®komen niet in aanmerking: louter aanbrengen van een hydrofuge zonder hervoegen en/of herstellen van 
de muur, schilderwerken, het reinigen van gevels. 


Dakisolatie of Zoldervloerisolatie : 


Premie van 10% van het gefactureerd bedrag voor het plaatsen van dakisolatie of zoldervloerisolatie, met 
een maximum van 125 euro. 


De premie wordt toegekend voor zoldervloerisolatie indien de zolder niet verwarmd is of voor dakisolatie. 
De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. 


Isolatie heeft een warmteweerstand of Rd-Waarde van min.3,5m?K/W. 


Het premiebedrag wordt enkel berekend op de isolatiematerialen met een Rd-waarde groter dan 3,5. 


Hoogrendementsbeglazing : 


Premie van 10% van het gefactureerd bedrag voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing met een 
maximum van 125 euro. 


De woning moet ouder zijn dan 10 jaar 

Glas heeft warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde van 1,1 W/m?K of minder. 
De werken moeten uitgevoerd zijn door een aannemer. 

Aanpassingspremie voor senioren : 


Premie voor werken die worden uitgevoerd aan een woning waarbij de woning wordt aangepast aan 
bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65 jaar of ouder): 


a)het maken van een badkamer die aangepast is aan de noden van de inwonende bejaarde (met minstens 
een douche en een wastafel); 


b)het plaatsen van een toilet dat aangepast is aan de behoeften van de inwonende bejaarde; 
c) het installeren van een traplift of rolstoellift; 


d) het aanbrengen van elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover 
het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw; 


e) het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de woning; 
f) het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken. 


g)het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te 
verbreden, al dan niet automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken; 


Bij elke aanvraag tot een aanpassingspremie dienen foto’s te worden bijgevoegd als bewijs van de 
uitgevoerde werken. 


De woning, waar de werken zijn uitgevoerd, dient bewoond te zijn door een bejaarde (65 jaar of ouder). 
De aanvrager mag maar 1 woning in eigendom hebben of in vruchtgebruik, op het moment van de 
aanvraag. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. Het kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger 
zijn dan 1200 euro. (niet-geïndexeerde kadastraal inkomen). 


De aanpassingspremie voor senioren mag 2 keer aangevraagd worden per woning en per aanvrager 
gedurende een periode van 10 jaar (in afwijking van artikel 8 van het reglement). Elke afzonderlijke 
aanpassingspremie (a-b-c-d-e-f-g) kan slechts één keer worden aangevraagd gedurende een periode van 
10 jaar. 


De premie bedraagt 25% van het gefactureerd bedrag met een maximum van 250 euro. 


Artikel 3 


De aanvragen dienen gericht/afgegeven te worden aan de gemeentelijke huisvestingsdienst. De aanvraag 
bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier aangevuld met de nodige kopieën van facturen, die 
niet ouder mogen zijn dan 1 jaar, en de nodige/gevraagde bewijsstukken. 


Artikel 4 


De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en voorlegging van de kopieën van de officiële 
facturen van de uitvoerende aannemer(s) en/of de kopieën van de aankoopfacturen van de materialen in 
het geval dat de aanvrager de werken zelf uitvoert. 


Deze kopieën van de officiële facturen en/of een ondertekende verklaring van de aannemer(s) dienen het 
bewijs te omvatten dat voldaan werd aan de technische voorwaarden (U-waarde, R-waarde, dikte 


isolatie …). 


De facturen moeten gedetailleerd (per aangevraagde subsidie) worden opgemaakt op datum met 
vermelding van het adres waar de werken zijn uitgevoerd, ten einde controle mogelijk te maken. 


Bestelbons, leveringsbons en kastickets worden niet als aankoopbewijs aanvaard. 


Bij de premie voor werken ter bestrijding van vocht dient de factuur volgende clausule te bevatten: “de 
uitgevoerde werken zijn ter bestrijding of ter preventie van vocht”. 


Artikel 5 


Bij weigering van de premie wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht van het weigeren van 
de premie. 


Artikel 6 


Bij toekenning van de premie wordt de premie uitbetaald binnen een redelijke termijn voor zover het 
gemeentelijk budget dit toelaat. 


Artikel 7 


De controle van de aanvraag wordt uitgevoerd door de huisvestingsdienst of een andere dienst, 
aangesteld door het college. 


De aanvragers van de gemeentelijke subsidie dienen toelating te geven aan de aangestelde ambtenaren 
om ter plaatse de door hen verstrekte gegevens te controleren. Dit houdt ondermeer in dat toelating 
wordt verleend tot de woning. 


Weigering van deze controle brengt het verval van het recht op een gemeentelijke subsidie met zich. 
Indien nodig kunnen meer bewijsstukken worden gevraagd. Bij ontstentenis hiervan kan de premie 


geweigerd worden. Bij premies voor verbouwingen kan men steeds bewijsstukken vragen van de 
ouderdom van de woning. Indien deze stukken niet worden afgeleverd kan de premie geweigerd worden. 


Artikel 8 


Gedurende een periode van 10 jaar kan men per woning slechts eenmaal van het maximale bedrag van 
elke premie genieten. Ook de premies toegekend onder het vorig premiestelsel worden hiervoor in 
rekening gebracht. 


Artikel 9 


De facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de aanvrager om in aanmerking te komen voor subsidie. 
De aanvrager mag niet het verhuren van woningen als beroepsactiviteit of maatschappelijk doel hebben. 


Artikel 10 


Cumulatie van de gemeentelijke premies met premies van andere instanties is mogelijk. 


Artikel 11 


Alle betwistingen in verband met de toepassing van dit reglement zullen zonder verhaal door het College 
van burgemeester en schepenen beslecht worden. 


